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Conophytum vanbredai L. Bol. sp. nov. (Euconophytum-Wettsteiniana).— 
Caespitosum glabrum, senectum sine floribus 2-5 cm. altum; vaginae persis- 
tentes per ca. 9 annos, eae anni prioris pergamentaceae, inferne pallide luteo 
brunneae, senectae demum subpapyraceae atratae; corpuscula obconica vel 
oblique obconica vel breviter piriformia, supra interdum late ellipticum, planum 
vel convexum tumque ore depresso, 3 mm. longo, glauce viridia, lateribus 
interdum purpureo tinctis, ad 1-7 cm. longa, ad 1-5 cm. diam.; flores diurni; 
pedunculi 5—6 mm. longi, parum supra basim bracteati, bracteis 3 mm. longis, 
vagina lobis parum breviore, sinu lato; receptaculum in corpusculo profunde 
inclusum, subglobosum, 2—3 mm. diam.; calyx per 3 mm. inclusus, ad 1-1 cm. 
longus, tubo membranaceo, anguste viridi 4-nervato, 8 mm. longo, segmentis 4, 
herbaceis acutis, omnibus marginatis aequilongis; corolla matura non bene 
visa, ca. 1-9 cm. longa, immatura ad 1:6 cm. longa, tubo superne ampliato, 
albo, 9 mm. longo, segmentis 3—4-seriatis, ad 7 mm. longis, inferne angustatis 
albisque, superne purpureo roseis, obtusis, ad 1 mm. latis; filamenta ad 8 mm. 
longa, ca. 6-seriata, e basi tubi adnata, pauca etiam in receptaculo manentia, 
inferne pallida, superne lutea, vel superiora breviora omnino aurea, antheris 
pollineque luteis; discus inconspicuus; ovarium circa marginem planum, in 
medio ad 0-75 mm. conice elevatum; stylus 5 mm. longus; stigmata aurea, ad 
7 mm. longa; capsulae anni prioris pallidae 4—5 mm., expansae 8 mm., diam., 
infra breviter conicae, subspongiosae, supra visae obscure 4-angulatae, medio 
leviter elevato, seminibus pallide brunneis; lobi bractearum brunneo punctati, 
ad 2 mm. diam. accreti. 

Cape Province: Namaqualand; prope Garies, “on the farm Loerkop," 
P. H. B. van Breda, 603/61. Fl. Apr. 1963. 


Conophytum francisci L. Bol. sp. nov. (Euconophytum—Picta).—Planta 
integra 1 visa, caespitosa glabra, sine floribus 1-7 cm. alta, ad 2-5 cm. diam., 
caule ca. 4 mm. diam., radicibus fibrosis; vaginae persistentes tenuiter perga- 
mentaceae, albidae, in unica ad 5 corpuscula notata, 3 florentia, 2 extrema 
novella; corpuscula piriformia vel ultra pedunculum producta itaque anguste 
piriformia, glauce viridia, inferne purpurea, apice convexa, punctis saturate 
viridibus vel sordide purpureis, sparsis vel rarius 3—5 approximatis, lineis in 
latera productis, ornata, ore punctis cincto, interdum anguste membranaceo 
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marginato, glabro vel in novellis sterilibus leviter elevato, labiis subringentibus 
interdumque dense ciliatis, ciliis oppositis contiguis, 6—10 mm. longa, ad 4 mm. 
lata, ad 6 mm. diam.; flores 17 visi, nocturni; pedunculus 3—5 mm. longus, 
basi vel prope basim bracteatus, bracteis pallide viridibus, ad 1-75 mm. longis, 
lobis obtusis, vagina paulo longioribus, sinu rotunde excavato; receptaculum 
subglobosum, 1—1 :75 mm. longum diametroque; calyx 4—5 mm. longus, tubo 
2-5—3-5 mm. longo, inferne submembranaceo, superne, cum segmentis 4—5 
subobtusis subaequilongis, rubre brunneo; corolla 9—12 mm. longa, tubo 
albo, 4—5 mm. longo, segmentis ca. 18, laxissimis 3—4-seriatis, obtusis vel 
intimis acutis, inferne albis, superne pallide roseis, 0-25—0-75 mm. latis; 
stamina ca. 3—4-seriata, e parum infra medium adnata, suprema parum 
exserta, filamentis albis, antheris pollineque, pallide citrinis vel stramineis; 
discus sat conspicuus, e segmentis truncatis crenulatis compositus; ovarium 
circa marginem concavum, medio subconice ad altitudinem disci elevatum; 
stylus cum stigmatibus 4—5 ad 1-75 mm. longus, stigmatibus quam stylo fere 
duplo longioribus. 

Cape Province: in dit. Calvinia; “Brakfontein Farm, near Loeriesfontein,” 
Maio 1961, Frank J. Stayner. Karoo Garden 188/61. Fl. Jun. 1961 et Maio 1963. 


Conophytum sulcatum L. Bol. sp. nov. (Derenbergia).—Plantae 3 visae, 
caespitosae graciles glabrae, e 4—9 corpusculis compositae, sine floribus ad 
2 cm. altae; radix fibrosa; partes herbaceae saturate virides; vaginae persistentes 
anni prioris tenuiter pergamentaceae, inferne longitudinaliter sulcatae, pallide 
brunneae, superne rugosae sulcataeque albidae, ad 1-4 cm. longae; corpuscula 
lat. visa cuneata vel anguste cuneata, ad 1-6 cm. longa, apud apicem ad. 8 mm. 
diam. cum divergio 2 mm., apud apicem vaginae ad 6 mm. lata, lobis supra 
visis acutis, lucide marginatis itaque pagina superiore bene definita, inconspicue 
lineatis, ad 2-5 mm. longis, basi 2 mm. latis, lat. visis truncatis, lucide carinatis, 
carina ad per 2 mm. producta, dorsale lateraliterque ultra paginam superiorem 
ampliatis ibique lineis prominentibus sublucidis, ad 4 mm. longis, ornatis, 
inter lineas sulcatis, sulcis utrimque ad 7, orificio 2 mm. longo; pedunculus 
ad 4 mm. longus, parum supra basim bracteatus, bracteis basim ovarii attin- 
gentibus, herbaceis, vagina lobos obtusos aequante, sinu angusto rotundato; 
calyx ca. 6 mm. longus, tubo membranaceus, segmentis 5, herbaceis marginatis, 
ad 1-5 mm. longis; corolla ad 2:3 cm. longa, tubo superne ampliato, ad 1:3 
cm. longo, segmentis 2—3-seriatis, subaequilongis, obtusis, inferne albis, superne 
roseis, |—1-75 mm. latis; stamina 3—4-seriata, sat pauca, e medio tubi adnata, 
suprema breviter exserta, antheris pollineque luteis; ovarium in stylum ca. 
2—4 mm. longum insensim transeuns; stigmata 5, gracillima aurantiaca, ad 
9 mm. longa. 

Cape Province: Namaqualand; “24 miles S. of Vioolsdrift," Maio 1961, 
R. C. Littlewood. Karoo Garden 333/61. N.B.G. 281/62. Fl. Apr. 1963. 
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The upper surface of the lobes in this very distinct species is well defined by 
its lucid margins and keel, and the orifice coincides with the base of the lobes 
as is usual in the subgenus Derenbergia. 


Conophytum geyeri L. Bol. sp. nov. (Euconophytum-Wettsteiniana).— 
Caespitosum glabrum; vaginae persistentes anni prioris pergamentaceae, 
inferne brunneae, superne pallidiores, saturate brunneo punctatae; corpuscula 
obconica vel latissime obconica, supra plana vel rarius convexa tumque ore, 
2:5—3 mm., vel manu complanato ad 4 mm., longo, depresso, levia, glauce 
viridia, 9—10 mm. longa, ad 16 mm. lata diametroque; flores 4 visi, diurni; 
pedunculi 5—6 mm. longi, proxime basim bracteati, bracteis herbaceis, 2 mm. 
longis, lobis latissimis, vaginam aequantibus, sinu angustissimo; receptaculum 
inclusum, 1:5 mm. longum, ad 2 mm. diam.; calyx exsertus, 6—7 mm. longus, 
tubo tenuiter herbaceo, pallide viridi, late viridi 4-nervato, 4—5 mm. longo, 
segmentis 4, carnosis convexis obtusis, exterioribus interioribus fere duplo 
latioribus, ad 2 mm., interioribus 1-5 mm., longis; corolla ad 1-7 cm. longa, 
tubo albo, ad 7 mm. longo, segmentis ca. 3-seriatis, prope apicem angustatis, 
acutis vel obtusis, purpureo roseis, 5—10 mm. longis, 0-5—1-25 mm. latis; 
filamenta ca. 6-seriata, e parum supra basim tubi adnata, inferne pallida, 
superne aurea vel aurantiaca, ad 7 mm. longa, superiora bene exserta, antheris 
pollineque aureis; discus sat inconspicuus; ovarium concavum, medio tantum 
fere cylindrice ad 0-75 mm. elevato, in stylum pallidiorem, 6—8 mm. longum, 
insensim transeuns; stigmata 4 in floribus 2, 6 in floribus 2, visa, 2—3 mm. longa. 

Cape Province: Namaqualand; Sendlingsdrift, 4. L. Geyer. N.B.G. 593/60. 
Typus. Fl. Apr. 1963. Ibidem, “on top of quartz-strewn mound,” Nov. 1962, 
R. C. Littlewood. Karoo Garden 1120/62. Fl. Maio 1963. 


Conophytum subcylindricum L. Bol. sp. nov. ( Derenbergia).—Planta 1 visa, 
dense caespitosa, 5 cm. alta, 12 cm. diam.; rami primarii reliquiis dense imbri- 
catis vaginarum, ad per 7 annos vel ultra persistentibus, vestiti; vaginae anni 
prioris asperae, ad 2:1 cm. longae, tubo pergamentaceo vel subcoriaceo, lobis 
incrassatis induratisque; corpuscula lat. visa fere cylindrica vel vagina superne 
leviter ampliata convexaque, aspera vel minute asperula, pallide glauce viridia, 
apice loborum interdum inconspicue rubre notato, parte pellucida subquadrata, 
vel subcordiformia vel oblonga, lobis 3—7 mm. longis, subtruncatis vel rotunde 
truncatis vel subrotundis, supra visis obtusis, 1: 5—3 cm. longa, medio vaginae 
ad 7 mm., apice ad 4 mm., lata, apice vaginae, manu complanata, 7—12 mm. 
diam.,prope apicem, cum divergio 2—7 mm., 8—13 mm. diam.; pedunculi 
7—12 mm. longi, parum supra basim vel parum infra medium bracteati, bracteis 
fere omnino membranaceis, obtusis, ca. 2 mm. longis, vagina lobos aequante, 
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sinu lato; receptaculum 1 mm. longum, ad 2 mm. diam.; calyx partim inclusus, 
ad 8 mm. longus. tubo membranaceo, obscure viridi 5-nervato, ad 6 mm. longo, 
segmentis 5, herbaceis obtusis, sat anguste marginatis, subaequilongis; corolla 
1-5—2 cm. longa, tubo superne leviter ampliato, pallido, 7—10 mm. longo, 
segmentis ca. 4-seriatis, exterioribus acutis vel obtusis, interioribus acutis, 
laete luteis, senectis demum atratis, ad 1 mm. latis; stamina ca. 6-seriata, 
fere omnia demum exserta, superne vel omnino aurantiaca, antheris polli- 
neque luteis; ovarium fere ad 1 mm. conice elevatum, in stylum 4 mm. longum 
insensim transeuns; stigmata 5, ad 6 mm. longa; capsulae plures visae, infra 
obconicae vel globose obconicae, 2 mm. longae, supra obtusissime 5-angulatae, 
medium versus elevatae, suturis vix compressis, saturate brunneae, crebre 
brunneo punctatae, madidae 4—5 mm., expansae 1—1-2 mm., diam. 

Cape Province: Namaqualand; *near the farm Gemsbokvlei, about 15 
miles from Port Nolloth on the road to Steinkopf," Nov. 1962, Hardy and 
Bayliss 1196. Fl. Mart. 1963. N.B.G. 1044/62. Worcester Veld Reserve, 
P. H. B. van Breda 1854/62. 


Conophytum gonapense L. Bol. sp. nov. (Derenbergia).—Planta 1 visa, 
caespitosa glabra, cum flore ad 5-5 cm. alta; caulis basi 7 mm. diam.; vaginae 
persistentes annorum ca. 9 dense imbricatae, coriaceae vel induratissimae, 
supremae etiam atratae; corpuscula lat. visa cordiformia vel late cordiformia, 
levissima viridia, inconspicue parceque saturate viridi maculata, 2:5—3 cm. 
longa, in medio vaginae ad 1-1 cm. lata, apud apicem vaginae, manu com- 
planata, 1-5—3-5 cm. diam., divergio 8—11 mm., vagina ad 2 cm. longa, 
lobis supra visis acutis, basi 6—8 mm. latis, lat. visis truncatis vel rotunde 
truncatis, marginibus apiceque anguste purpureo lineatis, in medio 7—14 mm. 
diam., pustula sat inconspicua, parte pellucida in altero latere anguste cuneata, 
in altero late cuneata, ad 6 mm. longa, vel lineare adque 11 mm. longa; pedun- 
culi ad 1:4 cm. longi, 4 mm. a basi bracteati; receptaculum 1:5—2-5 mm. 
longum, 3 mm. diam.; calyx partim inclusus, 8—9 mm. longus, tubo sub- 
membranaceo, anguste viridi 5—6-nervato, ad 6 mm. longo, segmentis 5—6, 
obtusis, rubre brunneis, 2-5—3 mm. longis, basi ad 2 mm. latis; corolla 1-8— 
2:3 cm. longa, tubo pallido, superne leviter ampliato, 7—11 mm. longo, seg- 
mentis 3—4-seriatis, obtusis luteis, 0:5—1-25 mm. latis; filamenta ca. 6-seriata, 
e basi tubi adnata, inferiora alba, ad 9 mm. longa, superiora breviora lutea 
exserta; discus inconspicuus crenulatus; ovarium conice ad 1 mm. elevatum; 
stylus 1—3 mm. longus (stigmatibus 11—12 mm.); stigmata 5—6, 11—8 mm. 
longa; capsula sublignosa, saturate brunnea, atre punctata, 6 mm., expansa 
12 mm., diam., infra obconica, 2 mm. longa, supra plana, in medio tantum per 
1:25 mm. elevata, suturis leviter compressis. 

Cape Province: Namaqualand; Gonap Beacon, Sept. 1962. P. van Heerde. 
Bolus Herb. 27373. Flor. hort. van Heerde Apr. 1963. 
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Conophytum boreale L. Bol. sp. nov. (Fenestrata-Pellucida).—Corpuscula 
3 visa, oblonga, basi rotundato, vel subovalia, glabra, biloba, lobis ad 2 mm. 
longis, fenestris non bene visis, in siccis atre brunneo punctatis breviterque 
lineatis, 7—10 mm. longa, ad 6 mm. lata, apice ad 9 mm. diam. cum divergio 
2 mm., ore latitudinem corpusculi aequante; pedunculi 4—6 mm. longi; bracteae 
basales obtusae, vagina lobis parum breviore, 2 mm. longae; receptaculum 
inclusum, 1 mm. longum, ad 1:25 mm. diam.; calyx partim inclusus, ad 4 mm. 
longus, segmentis 4, latissime marginatis, ad 2 mm. longis; corolla probabile 
alba, 1:4 cm. longa, tubo 6—7 mm. longo, segmentis 3-seriatis, obtusis, ad 
1:25 mm. latis; staminodia l-seriata, obtusa, subaequilonga, 1-5 mm. longa; 
stamina 2—3-seriata, bene inclusa; stylus brevissimus cum stigmatibus 4 vix 
ad 2 mm. longus. 

Cape Province: Bushmanland; inter Kakamas et Augrabies Falls, ‘in 
moss on rocks," Apr. 1936, C. L. Leipoldt 4414. E dissectionibus siccis e vivis 
feris factis descriptum. 

Conophytum astylum L. Bol. sp. nov. (Fenestrata-Pellucida).—Corpuscula 
oblonga vel obovata, apice late elliptico vel fere circulari, convexo, brunnea 
vel sordide viridia, fenestra insulis rubris ornata, 8—10 mm. longa, 4—5 mm. 
lata, 7—8 mm. diam., ore ca. dimidium latitudinis corpusculi metiente ; recepta- 
culum inclusum; calyx partim inclusus, 4—5 mm. longus, segmentis 4, obtusis 
roseis aequilongis, 1-5 mm. longis; corolla 1-8 cm. longa, tubo albo, ad 1 cm. 
longo, segmentis obtusis vel subtruncatis, roseis, ad 1-25 mm. latis; staminodia 
obtusa, rosea vel lutea, 1: 5—2 mm. longa; stamina 4-seriata; ovarium conice 
fere ad 1 mm. elevatum; stylus nullus (itaque nomen); stigmata 4, ca. 1 mm. 
longa. L. Bol., Mesemb. 3: pl. 42, B. Ex icone descriptum. 

Cape Province: in dit. Vanrhynsdorp; prope Vanrhynsdorp, P. R. Frames. 
Bolus Herb. 24116. Fl. hort. Frames Feb. 1936. 


Ophthalmophyllum noctiflorum L. Bol. sp. nov.—Plantae 6 visae, glabrae, 
e corpusculo singulo compositae; corpuscula globosa vel subglobosa, interdum 
lateraliter subcompressa tumque 1:4 cm. longa, prope apicem 2 cm. diam., 
rarius superne e prope medium leviter angustata, dimidio inferiore nitente 
minuteque papillato, omnino viridia, fenestra subpellucida, interdum viridi 
punctata, fenestrulis nullis vel obscuris, 1-2—1-6 cm. longa, 1-3—2 cm. diam., 
ore depresso, florente ad 5 mm. longo; flores 4 visi, nocturni suaveolentes; 
pedunculi 6—10 mm. longi, proxime basim bracteati, bracteis herbaceis obtusis, 
3 mm. longis, vagina lobos aequante, sinu lato; receptaculum 2—3 mm. longum, 
4—5 mm. diam., tubo brevissimo; calyx exsertus herbaceus, tubo ad 5 mm. 
longo, corollae per 1 mm. adnato, segmentis 6, superne angustatis, acutis vel 
subobtusis, omnibus marginatis, 3—3-5 mm., vel ad 4 mm., longa, basi ad 
2 mm. lata; corolla 1-3—1-6 cm. longa, tubo albo, 6 mm. longo, segmentis 
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4—5-seriatis, exterioribus sat pallide roseis, obtusis, interioribus acutis vel 
acuminatis, albis vel pallidissime roseis; filamenta ca. 4—5-seriata, alba, e 
parum infra medium tubi adnata, ad 7 mm. longa, antheris pollineque albidis; 
staminodia nulla; discus e segmentis truncatis emarginatis compositus; ovarium 
concavum, medio ad ca. 0:75 mm. elevatum; stylus non bene ab ovario dis- 
tinctus, subnullus vel 1 mm. longus; stigmata 6, gracilia, breviter caudata, 
matura conspicue papillata, in flore unico senecto aurea, ad 6 mm. longa; 
capsula seminaque non visa. 

Cape Province: Namaqualand; “14 miles N.E. of Stinkfontein," Nov. 
1962, R. C. Littlewood. Karoo Garden 1352/62. Fl. Apr. 1963. 

Mr. Littlewood writes: “The flowers expand from about 8—9 p.m. and 
have one of the most powerfully fragrant scents I have known in the 
Mesembrieae. The collection was made on the north-eastern slopes of un- 
dulating mounds, in very hard stony ground, which makes their extraction 
difficult. Individuals were widely dispersed over a large area.” 


Cephalophyllum baylissii L. Bol. sp. nov. (Documbentia).—Planta 1 visa, 
laxe caespitosa, 11 cm. diam.; rami decumbentes teretes, sine floribus ad 4 cm. 
longi, internodiis 2—10 mm. longis; "cephala" vix visa; folia ascendentia 
vel patentia, supra visa linearia, e parum supra medium superne angustata, 
acuta, lat. visa prope apicem leviter angustata, acuta, lateribus planis vel con- 
vexulis, carinata, in junioribus carina acuta, viridia, ad 3 cm. longa, ad 4 mm. 
lata diametroque; pedunculi intrusi, ad 3-5 cm. longi, ad 1:5 mm. diam.; 
receptaculum ca. 1-5 mm. longum, 8 mm. diam., vel in flore senectissimo basi 
fere complanatum; sepala 5, inferne complanata, superne acute subulata, 
exteriora obtuse carinata, interiora late brunneo marginata, 5—7 mm., vel in 
flore altero 4—7 mm., longa, basi 3—4 mm. lata; petala dense 3-seriata, in- 
ferne non vel vix angustata, obtusa rosea, dorso saturatiore rosea vittataque, 
5—11 mm. longa, ad 1 mm. lata, angustissima in genere visa; stamina 4-seriata, 
omnino alba, ad 4 mm. longa; ovarium convexum, lobis in junioribus superne 
leviter compressis, demum ad 2 mm. elevatum; stigmata 12—14, angustissime 
subulata, longe attenuata, purpurea, demum ad 3 mm. longa. 

Cape Province: in dit. Riversdale; prope Riversdale, R. D. Bayliss. N.B.G. 
828/62. Fl. Maio 1963. 


Argyroderma hallii L. Bol. sp. nov.— Plantae 3 visae, e ramulis hornotinis 
2-foliatis ad 10 compositae, cum reliquiis floribusque ad 4 cm. longis; partes 
herbaceae glauce virides; folia per anthesin ad per 2 cm. divergentia, subaequi- 
longa, supra visa ovalia vel anguste ovalia, obtusa vel acuta, pustula subnulla, 
lateribus convexis, dorso rotundata, lat. visa apud apicem subrotundata, carina 
ad lineam reducta, ultra apicem paginae superioris leviter producta, 2: 5—3 cm. 
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longa, apud apicem vaginae latissima ibique 1-2—1-5 cm. lata et 7—12 mm 
diam.; pedunculus teres, 5—10 mm. longus, basi bracteatus, bracteis diver- 
gentibus compressis, acute carinatis, lat. visis truncatis, basim receptaculi vel 
parum ultra attingentibus, ad 1-4 cm. longis cum vagina 6 mm. longa; recepta- 
culum apud apicem leviter constrictum, 7 mm. longum cum tubo 3—4 mm. 
longo, parte inferiore subglobosa, 3—5 mm. diam.; sepala 6—7, apud apicem 
compressa, omnia marginata, 3—4 mm. longa, basi 2- 5—4 mm. lata; petala 
exteriora ca. 3-seriata densa, e prope medium leviter vel vix angustata, obtusa 
vel saepius truncata emarginataque, laete rubre purpurea, 7—14 mm. longa, 
saepius ad 1 mm. lata, interiora sat pauca ca. 4-seriata, 2—6 mm. longa; 
stamina ovarium attingentia, filamentis epapillatis albis, ad 5 mm. longis, 
antheris pollineque pallide luteis; pulvinus 1-5 mm. diam. 

Cape Province: in dit. Vanrhynsdorp; Hol River, prope Koekenaap, Oct. 
1962, H. Hall 2498. N.B.G. 675/62. FI. Maio 1963. 


Astridia swartpoortensis L. Bol. sp. nov.—Planta 1 visa, 30 cm. alta; partes 
herbaceae velutinae; folia ascendentia, demum patentia, supra visa lanceolata 
vel lineare lanceolata, e medio superne angustata, acuminata vel acuta vel 
subobtusa, lat. visa e prope medium superne angustata acuta, glauce viridia, 
suprema 3:5—4 cm., cetera ad 6 cm., longa cum vagina 2 mm., medio ad 
1 cm. lata et 1-8 cm. diam. ; pedunculus brevissimus; bracteae lat. visae oblique 
ovatae, acuminatae, prope apicem leviter excavatae, 1-5 cm. longae; recepta- 
culum brevissimum in genere notatum, vix 2 mm. longum, ad 9 mm. diam.; 
sepala extima e medio angustata, obtusa, ad 1:1 cm. longa, basi 6 mm. 
lata, interiora 8—10. mm. longa, superne subulata, subula valde compressa 
acuta; petala exteriora 2—3-seriata, e prope medium inferne angustata, obtusa 
rubra, 2—2.2 cm. longa. 2—2.5 mm., vel rarissime ad 3 mm., lata, 
interiora pauca, ad stamina appressa, acuminata, ad 1:1 cm. longa, ad 
0:75 mm. lata; staminodia nulla; filamenta ca. 7-seriata, infra medium alba. 
superne rubra, antheris pollineque aureis; ovarii lobi erecti, ad 1-5 mm. elevati; 
stigmata gracilia, longe attenuata, inconspicue papillata, 8 mm. longa cum 
cauda fere 2 mm. 

Cape Province: Namaqualand; Swartpoort, “up stream from Sendlings- 
drift, the most easterly record S. of the Orange River," H. Hall. N.B.G. 107/58. 
Fl. Apr. 1963. 


CORRECTION AND ADDITIONAL NOTES 


Sphalmanthus lignescens L. Bol. nom. nov. vice Mesembryanthemum suaveo- 
lens L. Bol., Mesemb. 3: 297 (1958). The specific name is invalid being a later 
homonym of M. suaveolens Schwant., used in 1926, now Stomatium suaveolens 
(Schwant.) Schwant. The generic name is incorrect. The type specimens are 
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detached herbaceous flowering branchlets and it was only when it was collected 
again in the type-locality in 1961 by R. C. Littlewood and grown in the Karoo 
Garden that it was recognized as a Sphalmanthus. Mr. Littlewood gives the 
following dimensions in 1963: height 53 cm., diameter 70 cm.; diameter of 
stem at base about 2 cm. and of the old branches, 15 mm. 

Mr. J. Rourke who has examined the stem writes: “A section through the 
stem reveals that secondary thickening takes place by means of almost com- 
plete rings of xylem and phloem. This is one of the characteristic types of 
secondary growth in the Aizoaceae and is described by Metcalf and Chalk 
(1950). After an examination of all the stages of growth by means of sections, 
I came to the conclusion that the plant was between 10 and 15 years old." 

The type-locality of Conophytum morganii Lavis is unknown. Last year it 
was collected near Willowmore by Mr. J. A. Marais (N.B.G. 436/62) and 
flowered freely at Kirstenbosch during this year. The plant was about 8 cm. 
in diameter and the bodies up to 3-2 cm. long; corolla-segments lax, the outer 
ones acute or acuminate and the style absent. 

In August 1962 a second and fine collection (Bayliss 622) of Drosanthemum 
anomalum L. Bol. was made on the farm Bokdam, near Stormsvlei in the 
Robertson Division, by Col. Bayliss. The whole plant is up to 25 cm. in diameter, 
the upper part of the rootstock 4-2 cm., and the branches up to 1-2 cm., in 
diameter. The type was found near Montagu in Oct. 1936 by Mr. J. Hurling. 

NOTE.—The type specimens of all new species described in this paper are 
in the Bolus Herbarium, University of Cape Town, Rondebosch. 


(To be continued) 


